—”— 


- Asep6aiinpxaHcxoe 


 MEƏTŞİHOE 


NEFT VƏ QAZ ÇIXARILMASININ TEXNİKA 
VƏ TEXNOLOGİYASI 
TEXHHKA H TEXHO/NOTH51 HOBbIUH HEOTH H TA3A 


—  — — — — ““——————— 


UDK 622.276.52 


F.Ə.HÜSEYNOV (“Dənizneftqazlayihə” DETLİ ), R.D.İSMAYILOV (“Neft Daşları” NQÇİ) 
Qazlift üsulunun yeni istismar texnologiyasından istifadə 
olunması təcrübəsindən 


Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 
DNQÇ İstehsalat Birliyinin neftqazçıxarma 
müəssisələrinin iş təcrübəsi göstərir ki, 
dəniz şəraitində fontandan dayanmış neft 
quyularının qazlift üsulu ilə istismar edil- 
məsi digər mexanikləşdirilmiş istismar 
üsullarına nisbətən həm texnolofi, həm də 
iqtisadi cəhətdən daha əlverişlidir. Məhz 
buna görə də hazırda dəniz yataqlarında 
mexanikləşdirilmiş üsulla istismar edilən 
neft quyularının əksəriyyəti (70 96-dən 
çoxu) qazliftlə işləyir. 

Qazlift istismar üsulunun səmərəliyinin 
yüksəldilməsi sahəsində indiyə kimi çox- 
saylı elmi-tədqiqat işləri aparılmış və on- 
ların nəticələri istehsalatda tətbiq olunmuş- 
dur. Bu işlərin müsbət cəhətlərini göstər- 
məklə bərabər qeyd etmək lazımdır ki, 
qazlift üsulunun potensial imkanlarından 
hələ yetərincə istifadə olunmur və bu sahə- 
də elmi-tədqiqat işlərinin davam etdiril- 
məsinə ehtiyac duyulur. Bu baxımdan son 
illərdə “Dənizneftqazlayihə” DETLİ və 
DNQÇ İB-nin əməkdaşları tərəfindən bir 
sıra yeni istiqamətli elmi-tədqiqat işləri 
aparılmış (1, 2) və istehsaltada tətbiq nə- 
ticələri həmin məqalədə şərh edilir. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, qazlif üsu- 
lunun mövcud texnologiyalarının ciddi 
qüsurları vardır və onlar istismar prosesin- 
də quyuların neft üzrə hasilat imkanların- 
dan və eləcə də sıxılmış qazın potensial 
ener/isindən lazımınca faydalanmağa im- 
kan vermir. 

Problemi həll etmək üçün ilk növbədə 
mövcud texnologiyanın nöqsanlarını 
yaradan səbəblər aşkar olunmalı, sonra isə 
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onların aradan qaldırılmasının elmi-texniki 
həlli göstərilməlidir. Aşağıda bu məsələlərə 
baxılır. 

Qazlift quyularının istismar prosesində 
lift daxilində iki fazadan ibarət maye-qaz 
qarışığı hərəkət edir. Mövcud texnologiya- 
dan istifadə olunduqda lift daxilində qazın 
neftdən (mayedən) ayrılması baş verir, 
həm də bu prosesin başlanğıcında (quyu- 
nun aşağı hissəsində) qaz kiçik qabarcıqlar 
şəklində olur, yuxarıya qalxdıqca isə təz- 
yiqin aşağı düşməsi ilə əlaqədar bu qabar- 
cıqların həcminin genişlənməsi və onların 
bir-birilə birləşməsi nəticəsində böyük 
həcmli qaz tıxacları yaranır. Qaz kütləsi 
Arximed qüvvəsinin təsiri altında böyük 
sürət alaraq və əsasən boruların mərkəzi ilə 
quyu ağzına doğru hərəkət edərək özü ilə 
neftin (mayenin) yalnız müəyyən hissəsini 
aparır və quyudan xaric edir. Bu halda nef- 
tin (mayenin) qalan hissəsi boru divarları- 
na sıxışdırılır, ağırlıq qüvvəsinin təsiri 
altında süzülərək quyu gövdəsinin aşağı 
hissəsində yığılır və laya əks təsir yaradır. 
Beləliklə, bir tərəfdən sıxılmış qazın poten- 
sial enerğisindən səmərəli istifadə olunmur 
və xüsusi qaz sərfi artır, digər tərəfdən isə 
laydan quyuya daxil olan neftin hamısı yer 
səthinə qaldırılmadığından onun hasilat 
üzrə potensial imkanından səmərəli istifadə 
olunmur. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq qazlift qu- 
yuları istismarının yeni texnoloği sxemi və 
texnologiyası işlənmişdir və istehsalatda 
tətbiq olunmuşdur (şəkil 1). Həmin texno- 
loği sxem üzrə quyuya / qazlift klapanla- 
rı Zilə birlikdə birsıralı lift 3 buraxılır. Bu 


texnoloyi sxemin fərqləndirici cəhəti onda- 
dir ki, lift borularının muft birləşmələrində 
müəyyən dərinliklərdə xüsusi konstruksi- 
yalı maye-qaz qarışdırıcıları 4 yerləşdirilir 
və onların vasitəsilə maye-qaz qarışığı hə- 
rəkətinin struktur reyimləri dəyişdirilir 
(txacvari və ya oxvari reyimlər emulsiyalı 
reyimə çevrilir), bununla da maye və qaz 
fazalarının ayrılmasının qarşısı alınır. Belə- 
liklə də lift boyunca hərəkət edən maye 
və qaz fazalarının sürətləri arasındakı fərq 
nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldılır, yəni 
fazalar arasındakı sürüşmə baş vermir. Bu 
isə mövcud qazlift istismar texnologiyası- 
nın yuxarıda göstərilən nöqsanlarının ara- 
dan qaldırılmasını təmin edir. Bu halda lif- 
tin hər hənsı dərinliyindəki qazın miqdarı 
aşağıdakı düsturla təyin olunur (2): 
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Burada q — xüsusi qaz sərfi, m"/t, p, p, - 
uyğun olaraq, başmaq və quyuağzı təz- 
yiq, MPa, £ - liftin buraxılma dərinliyi, m, 
h — qaz miqdarının təyin edildiyi dərin- 
likdir, m. 

Aşağıdan birinci maye-qaz qarışdırı- 
cısının buraxılma dərinliyi qrafiki üsulla 
2 - f(r) funksiyası əsasında təyin olunur 
və bu zaman nəzərə alınır ki, qazın ayrıl- 
ması.,onun 70 9? və daha artıq miqdarında 
baş verir (şəkil 2). 

Misal. “Neft Daşları” yatağındakı 2064 
saylı qazlift quyusu hazırda mövcud texno- 
logiya ilə aşağıdakı parametrlərlə istismar 
olunur: 73 mm diametrli birinci sıra liftin 
endirilmə dərinliyi 850 m, 48 mm diametrli 
ikinci sıra liftin endirilmə dərinliyi 300 m, 
neft hasilatı - 3,2 Vgün, qaz sərfi - 3500 m//gün, 
başmaq təzyiqi- 2,1 MPa, quyuağzı təzyiq - 
0,8 MPa. Təklif olunan texnologiyadan 
istifadə olunduğu halda birinci maye-qaz 
qarışdırıcısının endirilmə dərinliyini təyin 
edilməlidir. 

Yuxardakı düstur vasitəsilə hesablamalar 


aparıldıqda məlum olur ki, birinci maye- 
qaz qarışdırıcısı birinci sıranın başmağında 
yerləşdirilməlidir.Lakin nəzərə alınmalıdır 
ki, yeni texnologiyadan istifadə edildikdə 
işçi klapan 400 m dərinlikdə yerləşdirilir. 
Bu halda birinci maye-qaz qarışdırıcısının 
da həmin dərinlikdə yerləşdirilməsi 
məqsədəuyğundur. 


Şəkil 1. Qazlift quyuları istismarının yeni tex- 
noloği sxemi 
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Dərinlik, m 
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Şəkil 2. Birinci maye-qaz qarışdırıcısının 
endirilmə dərinliyinin qrafiki təyini 


Qazlift quyularının təklif olunan yeni tex- 
nologiyası 1997-ci ildən indiyə kimi Neft 
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Daşları yatağında müvəffəqiyyətlə istifadə 
olunmaqdadır. Tədbirin tətbiqinin nəticə- 
ləri haqqında əsas göstəricilər cədvəl 1-də 
verilmişdir. 


Quyu Ne-si 


İ sira - 850 
II sira - 300 


1 sira - 888 
Il sira - 645 


1 sira - 532 
İl sira - 260 


I sira - 439 
İl sira - 300 


və böyük miqdarda iqtisadi səmərə əldə 

olunmuşdur (cədvəl 2). 
Cədvəldən göründüyü kimi, qazlift 
quyularının təklif olunan texnoloyi sxemi 
Cədvəl 1 


Göstəricilər 


Tsira - 520 


Tsira - 394 


Tsira - 405 


Ə. 
asilatı. 


: 
t 


Cədvəl 1-dən aydın olur ki, 1997-ci ildə 
7 qazlift quyusunda yeni texnologiyadan 
istifadə olunması nəticəsində quyuların 
gündəlik neft hasilatı orta hesabla 56 96 
artmış, qaz sərfinə 34 96 və istifadə olunan 
nasos-kompressor borularına isə 27 “/6 
qənaət olunmuşdur. Sonrakı illərdə bu 
texnologiyadan istifadə olunması genişlən- 
dirilərək daha çox əlavə neft hasil edilmiş 
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konstruksiya baxımından sadə olmaqla 
bərabər, quyuların potensial istismar im- 
kanlarından daha səmərəli istifadə etmək 
üçün olduqca əlverişlidir. 1997-2001-ci 
illər ərzində həmin texnologiyadan Neft 
Daşları NQÇİ-nin bir sıra qazlift quyu- 
larında istifadə olunması nəticəsində 
23646,2 t əlavə neft hasil olunmaqla bəra- 
bər, 6,53 min m" sıxılmış qaza qənaət edil- 


miş və 3 mİrd manatdan artıq iqtisadi 
səmərəyə nail olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qazlift quyu- 
larının göstərilən texnologiyasından eyni 
vaxtda həm də Qum-dəniz və Bahar yataq- 
larındakı dərin quyularda da (2500-4200 m) 


böyük uğurla istifadə olunmuşdur. 
Nəticə 


1. Qazlift üsulunun mövcud texnolofi 
sxemlərindən və istismar texnologiyala- 
rından istifadə olunarkən quyuların neft 
üzrə hasilat imkanlarından və sıxılmış 
qazın potensial ener)isindən yetərincə 
faydalanmaq mümkün deyildir. 

2. Qazlift üsulunun təklif olunan yeni 
texnolo/i sxemindən və istismar texnolo- 
giyasından istifadə olunduqda quyuların 
neft hasilatını əhəmiyyətli dərəcədə artır- 
maqla bərabər, istismar prosesində qaz və 
metal sərfini xeyli dərəcədə azaltmaq 
mümkün olur. 

3. Yeni qazlift texnologiyasının digər 
üstünlüyü ondadır ki, neft yataqlarının 
işlədilməsi prosesinin intensivləşdirilmə- 
sinə müsbət təsir edir, həm də bunun üçün 
əlavə sərmayə qoyulması tələb olunmur. 
Bu isə dəniz şəraiti üçün olduqca mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

4. “Neft Daşları” və “Qum adası” 
NQÇİ:-lərinin neft yataqlarındakı beş ildən 
artıq müddətdə davam edən müsbət təcrü- 
bə göstərir ki, qazlift quyularının dərinli- 
yindən asılı olmayaraq, təklif edilmiş yeni 
istismar texnologiyasından böyük səmərə 


ilə istifadə etmək mümkündür və bu halda 
istismar prosesində heç bir texnoloyği mü- 
rəkkəbləşmələr müşahidə olunmur. 


Ədəbiyyat siyahısı 

1, Pafent 980065. Azərbaycan Respublikası, 
Qazlift quyularının istismar üculu. 

2. Patent v 980067. Azərbaycan Respublikası. 
Fontan və kompressor quyularının istismar üsulu. 


4b.A.Tycefnop, P./L.HeMafğnon 
Yis ofibira TnpMMeHeHHs HOBOH T€XHO- 
nOrHH ƏKCTTyaTauHH ra3nındbTHEX 
CKBAXKHH 


PE3İOME 

B yenosusx paşpa6oTKM MOpCKMX HEİbTAHbİX MEC- 
Topoxxuenkit rasim. cnoco6 əkciiyaraınk 
CKBAXHH MRİDİCTCM HaHÖOriee paiMOHATIDHLIM MEXAHM3H- 
ponalıllbıM cnoco6oM. BuMeere € TEM, KaK TlOKa3biBalOT 
pesynsrarbı ripoMbicnontix MaTepnanop, iaxe Tip 9TOM 
HOĞLİBHBİ€ BO3MOXKHOCTH CKBAXHM To HeİTH B nönHOH 
Mepe He VETlOnb3yLoTCs 3-34 3HaMiMTErİbHbİX HeilOCTaT- 
koB eyulecrayıotlteit TexHonoruit əKcitiyaTatıMıt yxa- 
3aHHbİM CTOCO6OM. 

TIpnBeneHo onncaHMe HOBOR TeXHOnOTyM ƏKCTUİya- 
TaliHH Ta3nMİTHBİX CKBAXMH, TipekorBpallatoiteil He- 
LOCTATKH eyllleeTByiotitefi TexHononuu. Hernorib3osaHHeM 
HOBOİİ TexHOnorv əkcrinyaratıyın raaidırEbiX CKBAXKHH 
Ha MecTopozuleHuu Hedpr Maumnapsi yuanocb yaerHuHT:: 
eyroshbifi xeönT Hediu B.cpeiiHeM Ha 56 96 np əKoHO- 
MHH pacxolta cəkaToro raşa ra 34 v HacocHO-KOMTİpEC- 
copHbix Tpy6 Ha 27 96. B peaynsraTe Ha nAHHOM M€CTO- 
poxneHuu 3a nepnou 1997-2001 rr. norronnMTenbHO 
noöbiro 23,6 Tbic.T HebTH C€ TonyeHHMeM 3əKOHO- 
MHeckoro ədıdeKTa cBbille 3 Mnpu MaH, 

Tlonoxurenbubie pe3yibraTbi HCTOR530BaHMM HOBOPİ 
TeXHOHOTHH ƏkKcarınyaTalıHR ra3iMiiTHbix CKBaXxHH 
T103BO/1310T pEKOMEHULOBATb €€ 1VISİ MHpOKOTO BHEİİPEHMS: 
H Ha APYTMX HetbTRHbIX MECTOpO)KIEHHSX, HE3ABHCHMO 
OT fnlyÖMHDİ HX 3aneraHHs. 


YAK 622.24.550.882 


3.Əə.MAMEHOBA (AsHHTIHmedrri) 
Bbi6op HaHBbiroluHehmero pexnma əkcrnuyarauu 


HITaHTOHaCOCHbiX CKBaXHH 


B nedreno6biue Böripoc paapa6oTKM 
HOBbIX M€poripysiTHİİ ils: GÖpböbi € ra30- 
H neckonposBneHHSMH B CKBaXHHaX 
Bcerua aKTyaneH. I109TOMy ina Göpböbi 
C BPEMHHbIM BTHSHHEM Ta3a Ha pa6oTy 
CIIH npeanararnneb MnorouncneHHbic 
MeporpHsTH3, pasHoo6pasne KoTOpbix 
o6bscH3eTcs: cneridbinkoit HebTsiHbIX M€C- 


C BbICOKHM Ta30BbiM dbakTOpoM 


TOPpO?KH€HHİİ H pekHMOB ƏKcriTyaTalıMn. 

Cpenn əTMx MeporipusTMii oco6oc 
M€CTO 3aHHMa€T oTÖĞOp s3aTpyöhoro rasa, 
TAK KaK HOpManıbHas pa6ora rınacTa H 
Hacoca oöycroBrreHa HMEHHO KO/İHMECT- 
BOM H CriOCOĞOM €ro oTÖOpa. Vimeerex 
HECKOTbKO BapHMaHTOB oTÖOpa 3aTpyöHoro 
Tra3a: c TTo21K7ONEHHCM 3aTpyÖHOTO TIpO- 
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